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Agradecimento aos revisores 


Thanks to reviewers 


Fernanda Belga Ottoni Porto 


Tradicionalmente, o corpo editorial da e-Oftalmo agradece aos que com ele 
colaboraram, examinando cautelosamente os artigos encaminhados à publica- 
ção. Analisar a consistência do conteúdo, avaliar a metodologia, a apresentação 
do trabalho, e deliberar sobre a conveniência de sua aceitação ou de sua rejeição. 
Estas são algumas das etapas preciosas do trabalho dos revisores. Ao colabora- 
rem no aperfeiçoamento de um trabalho, os revisores transcendem as funções 
de criticar e julgar, ensinando delicadamente e contribuindo para que o trabalho 
atinja sua primazia e seja, enfim, publicado. 
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